
AUTOVOX - Mod. RA 95 per FIAT 600. Onde medie da 520 a 1600 ke/a. Sintonia a permeabilita variabile. Vibratore aaincrono e raddrissatore a aelenio. Media frequenu 

a 455 kr/a. Aliraentasione eommatabile per 6 e 12 volt. Comamo: 2,6 A a 12 V, 4,7 A a 6 V. 


















